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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 669 

29 Ιουλίου 2004 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 1412 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (0,314) στρεμμάτων στη 
θέση «Ιερά Μονή Οσίου Νικόδημου» Δ.Δ. Πενταλό- 
φου, Δήμου Γουμένισσας. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγμα¬ 
τος της Χώρας. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας δα¬ 
σών κλπ» και ειδικότερα: 

α) Του άρθρου 41 παρ. 1. 
β) Του άρθρου 38 παρ. 1. 

4. Τις διαταγές του Υπ. Γεωργίας: 
α) 160417/1180/8.7.1980, 

β) 182447/3049/24.9.1980. 

5. Την υπ’ αριθμ. 1512/18.6.2004 αναφορά του Δασαρ¬ 
χείου Γ ουμένισσας. 

6. Την υπ’ αριθμ. 5631/11.8.2000 (ΦΕΚ 1339/Β/2000) α¬ 
πόφαση Γ.Γ.Π.Κ. Μακεδονίας «Κατανομή αρμοδιοτήτων 
κ.λπ.», αποφασίζουμε: 


Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό την διατήρηση του 
χαρακτήρα του δάσους και την προστασία της φυσικής α¬ 
ναγέννησης, δημοτικής δασικής έκτασης εμβαδού 0,314 
στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «Ιερά Μονή Οσίου 
Νικόδημου» περιοχής Δ.Δ. Πενταλόφου, του Δήμου Γου¬ 
μένισσας. 

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Α) και έ¬ 
χει όρια: 

Ανατολικά: Με ιδιοκτησία Ιεράς Μονής Οσίου Νικόδη¬ 
μου. 

Δυτικά: Με Δημοτικό Δάσος Γ ουμένισσας. 

Βόρεια: Με Δημοτικό Δάσος Γ ουμένισσας. 

Νότια: Με Δημοτικό Δάσος Γ ουμένισσας 

όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κιλκίς, 7 Ιουλίου 2004 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής Δασών κ.α.α. 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


Τοπογραφικό Διάγραμμα Εκχερσωθείσας Δημοτικής Δασικής έκτασης στη 
Θέση «Ιερά Μονή Οσίου Νικοδήμου » περιφέρειας Πενταλόφου Δήμου 
Γουμένισσας που προτείνεται να κηρυχθεί αναδασωτέα. 

Εμβαδού 313,87 τετρ. μέτρων 

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1: 500 


Γουμένισσα 18-6-2004 




εθ^ΙΚΟ ΤνηΟΓΡΑΦΕίΟ 

Γιο τεχνικού* Λογου* ο*ο σχεδιάγραμμα 
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό % 


ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ 
Α χ=-6726,5 ψ=20547,4 
Βχ=-6741,3 ψ=20542,5 
Γ χ=-6745,2 ψ=20555,2 
Δ χ=-6737,5 ψ=20574,5 
Ε χ=-6731,2 ψ=20567,3 
Ζ χ=-6733,5 ψ=20557,5 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




